







DESIGNATION 


DESCRIPTION 


Cl 

10000 MF S5V AX. ELEC 

C2 

.01 MF SOV AX.CER. 

CS 

IMF 2SV TANT. 

C4 

20000MF ISV AX. ELEC. 

CS 

100 PF SOV AX.CER 

CS 

470 MF ISV AX. ELEC. 

C7 

4700 MF 2SV " " 


Rl 

470 

OHM 

I/4W 

6% CRBN 

R2 

100 


M 

•1 H 

RS 

2.7K 


m 

N M 

R4 

SSO 


N 

m M 

RS 

510 

N 

M 

M M 

RS 

10 

M 

H 

H It 

VRI 

100 

OHM 

I/4W 

CRBN. FLM 


Dl,02 

03 

04,05 
05 *09 
010 


AI4F 
IN4004 
MR 750 
AI5F 
AI4F 


Ql 

02 

Ut 

U2 

LI 

HSI 

FI 

ft 

FS 

FCIA.FCIB,FC2A 

FC2B,FCSA,FC38 

Jl 

J2 

MHOI 


MHQ2 


MHUt 


TWI-TWS 


TIPSI 

2N3095 

LM3t7 


FCRROXCUBE BCAO 
HEAT SINK 
FUSE 2A 

SA 

SA 

FUSECLIP W/ STOP 

CONN. KK.I5S (RA)(5’PIN) (S-PIN) 

•• " (RAK 5 -PIN) (13-PIN) 

M0UNT1N9 HARDWARE Ql 
(I) SCREW 4-40X10 SLT RND 
(I) WSH.4 120 - 250-019 
(I) HEXNUT 4-40 
(1) SHOULDER WSH. 074-302 
THERMAL COMPOUO AS REO- 

(1 ) TO- 220 INSULATOR RT-S.SMICA 

MOUNTING HARDWARE 02 

(2) SCREW 4 - 40 X 10 SLT RNO 
(2) WSH 4 120 - 250- OIS 

(2) HEXNUT 4-40 
(2) SHOULDER WSH. 974-302 
THERMAL COMPOUO AS REQ. 
(I)TO-S RT- 1.6 FILM 

MOUNTING HARDWARE Ul 
(I) SCREW 4-40X10 SLT RND 
(0WSH4 120-.260-0IS 
(DHEXNUT 4-40 
(0 SHOULDER WSH. 974-302 
THERMAL COMPOUO AS REO 
(l)T0-220 INSULATOR RT-S.SMICA 

TIE WRAPS 
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DESCRIPTION 

100 PF 50v AX.CER. 
-OIMF “ - ' 

IMF 25v TANT. 
470MF ' AX. ELEC. 
4700MF - 

10000MF 35v AX. ELEC. 
20000 16v MF - 

10 OHM 1/4w 5% CBN 
100 - « - - 

470 - - . - 

510 * " - * 

560 - - 

2.7K' 

100 ' - CBN FLM 


1N4004 
A14F 
A 15F 
MR750 

TIP3 1 
2N3055 

3532 

LM317 

FERROXCUBE BEAD 
HEAT SINK 

FUSE 2A 
FUSE 6A 
FUSE 8A 

FUSECLIP 


KK 156 (RA) (5) 

KK 156 (RA) (6) 

KK 156 (RA) (13) 

SCREW 4-40x10 
WSH 4 120- 250-018 
HEXNUT 4-40 
SHOULDER WSH 
THERMAL COMPOUND 
TO-220. INSULATOR 
TO-3 INSULATOR 
TIE VWAPS 

PCi 


QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 
2 


6 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

AS REQ. 
2 " 

1 

3 

I 


DESIGNATION 

C5 

C2 

C3 

C6 

C7 

Cl 

C4 

R6 

R2 

R1 

R5 

R4 

R3 

VR 1 
D3 

D1.D2.D 10 
D6-D9 
D4.D5 

Q1 

02 

U2. 

U1 

LI 
HS 1 

FI 

F3 

F2 

FC1A.FC1B.FC2A. 

FC2B.FC3A.FC3B 

J1.J2 

J1 

J2 

MHU1.MHQ1,MHQ2 


MHUI^MHQI 
MHQ2 
TW 1-TW3 


PART NUMBER 

0508-00800- 2100 

017 1-097H2-JXXX 
0935-00814-0100 
0175-27 1EX-EXXX 
0508-00800- 2200 

0175-322GX-EXBX 

0935-00814-0800 

0062-051B3-1XXX 
0062-1 10B3- 1XXX 
0062-156B3-1XXX 
0062-159B3-1XXX 
0062-162B3-1XXX 

0062- 1 99B3-1XXX 

0063- 0^5AX- 1DEX 

0508-00801-0200 

0064- 168XX-XXGX 
0064- 169XX-XXGX 

0064- 303XX-XXJX 

0065- 485XX-XXX> 
0935-00800-0000 

0066- 044BX-XXXX 
0935-00804-3600 

0017-00009-0225 

0068-045XX-ABOX 

0017-00003-0005 
00 1 7-00003-0008 
00 17-00003-0184 

00 17-00003-0214 


3000- 16387-0500 
3000- 16387-0600 
3000- 16387-1300 

0017-00 1 0 1 -0727 
00 1 7 - 00104-00 71 
0017-00103-0002 
0017-00042-0109 
0017-00009-0204 
00 17-00003-0205 
00 17-00042-0 108 
00 17-00042-0105 

A080 -90414 -C955 



THIS DWG IS CONFIDENTIAL 4 property OF MIDWAY MFG CO 

n 


MM TOLiMNCCt 

unless otherwise spec 
concentricity T I R 002 

FRACTIONAL * 

decimal : 005 

HOLE DIA » 002 000 

angle tV7' 

OO NOT SCALE OWQ 

U"mIon rall 

if-X 

MIDWAY MFG. CO. 

ili/ FRANKLIN PK.. »L SOiat A BALLY CO 

□ 


r)«N 1 

A4A 1 

rt/»/ea 1"’'“ 



REVISIONS 

PART NO 

II08I-00988-C029 

A — 

M.M 

A98EIIBLY DRWN8 

PWR. 8UPP. 

A084. 90414- C988 


t I**ISM 


D 





DESIGNATION LIST 


DESIGNATION DESCRIPTION 


CI.C2 

.IMF 100 V MYLAR 


C3-C7 

.OIMF 25V AX CER 


RI-R4 

RO 

R6 

R7 

R8 

IMEG OHM l/4w 5 7# 
IK " 

68 

IK ” " 

68 •• " “ 

CRBN RES 

U II 

II II 

II II 

H N 

Ul 

LM556 


U2 

7400 


Jl t J2 

KK.156 vert 2(6-PIN)2(2-PIN) 

MHI-MH4 

SNAP BUSHING 1/4” 




PROJECT eng: jerry SZERSZI 


DIM. TOLERANCES 

. 6/ 

jNLtbS OlHtRWlSE SPEC 

' r v*> 

CONCENTRICITY T I R 002 


FRACTIONAL I 

f/fT H’ mK * 

DECIMAL t 005 


HOlE DIA + 002 -- 000 


angle il'Z' 


DO NOT SCALE DWG 






CROSS REFERENCE LIST 


DESCRIPTION QUANTITY DESIGNATION PART # 


10 



.OIMF 25VAXCER 5 

.IMFIOOVIO%MYLAR 2 

68 0HMI/4W 5% CRBN RES. 2 

IK '* " “ **2 

IMEO " " " " “4 

LM856 I 

7400 I 


KK.I86 CON. (2 -PIN) 

(6 ’PIN) 

MOUNTING HARD WARD 
SNAP BUSHING 1/4 " 


2 

2 


C3-C7 
Cl . C2 

R6.R8 

R5.R7 

RI-R4 

Ul 

U2 

JI.J2 

JI.J2 


MHI-MH4 


0508-00800-0600 

0508-00800-2800 

0062-09888- IX XX 
0062-17988- IXXX 
0062-32888’ IXXX 

0508 - 00803-5500 
0508-00808-5800 

8000-18335-0200 

8000-18385-0800 


0017-00042-0014 


RAPID FIRE P.C 


A080- 91410 -AOOO A080-9I410-A000 


lERSZEN 

r n : 'i L) V.*. t J t S 

'^N^iD^NTiAL & property of midway MFG CO 



. GALAGA 

/T7 MiniAlAV hJlPfi 

□ 



'.A i r 

09-30 -81 

.A .f 

FULL 

uj nniUwwMJ nfirijm \^\J» 

lij/ franklin PK.JL. 60131 A BALLY CO. 




HK 

T 1 . 



REVISIONS 1 


. 


RAPID FIRE P.C. 

PART NO 




ASSEMBLY DRAWING 
A082-914I0-A000 

^0 5 1 -0 011 :4 -A 0 0 1 
































z1 



REVISIONS 1 


USED ON R/J_LY-X 

MIDWAY MFC. CO. 

FRANKLIN PK ILL 

DO NOT SCALE DWG 


SCALE 

FULL 

NO. REQ D 1 pgp 

JIM TOLERANCES 

UNLESS SPECIFIED 

)NCtNtHICITVTIR 00 J 
»ACTH3NAL 'l/lia 

Cl M A L • 0 0 S 

3Lt OIA + 002 000 



SCKEMA~'C 

POWER SUPPLY 

A084-904I4-C935 

A,<T NO 

M05I-- 00935 — C02 5 

CKO \ ■ 

DAT. 2 -10-82 

mnn 


7-5 




♦Sv 


ni 

1 NEG OHH 


R2 

1 REG OHH 


Cl 

.1 HF 
HTLRR lOZ 




h«at tr«at 

•at'l. 


ORTE 9/30/81 



HIOHRT HF6. CO. 


PRRT NO. 


RRPIO FIRE F.C. 


R082-01410-R000 


iniah 












Lt J 


I 

I 

[-► 6 > 


5 > 


note: use ji 

FOR RAPID 
FIRE OPTION 


I 

!->• 8 > 


I 

^i> 

U> 2 > 

I 

I > 3 > 


J2 

” n 

. I 


NOTE* USE J2 TO 
BYMSS 





CROSS REFERENCE LIST 




C€SIGNATION LIST 


DESMWfflOW 


dCSCRlPTlOW 


DESIONATIOW 


Dcscwmow 


Cl 

ci-eiT 

cm 

cm 

CM 

eci 

CM 

cn.cM 


GM.eii 

CM-CCC 

CM 

C44 


CRI 

CRI 


M 

M 

RfnM 


HIT 


RC4 

MC 

RM 

W 


Ml 

Ml .MS 

M« 


MT 

Ml 

M» 

140 

1141 

•41 

MS 

M4 

MO 

MO 

MT.IMO 

R40.M0 

Ml 

OM-IIM 

MO 

M9-R0S 

M8.M4 

MB 

0X1 


OMI-OM 





4T0Mr mjK. 


.to MF TAUT 


.01 MT FCLY. 


IN440S 

Noruon 
TiF no 

roLOior 

S4LSSM 

O4L0IT4 


” II.ir,ltM).M.It 


100 pf cm. 


* 01.10, OJ 

“It 


74L0I07 

74iJIM 

ooxx cuiroii ic 

OMR • 

ML0040 

franc OAM OR RO 
74L0M 
4000 CMOS 
74LUTI 
T4CM00 
NOT MtO 
■PNOM M-4 
" M-F 
M«l 


roLiSt 

ratsiM 

74L0M 

0?xx CUSTOM ic 
Z>MA 

OIRX CUOTOM IC 
>-OOA 
T4L0I0I 
MT UOtO 
t-OOA 


T4LSS40 

74107 

FOOMM-I 

7410101 

IMSM 

74LMU 

74IM 

T4t.tM0 

iOXR CUSTOM IC 
S4XX 


ICS 10 

tS.lH,M.tt. 


470 * 

MT UMD 
lOR ONM iMm I 


4.7R ONM Ma I 


40 FW 

41 FM 
40 FM 


SO FM 


lOASt MN2 CirrSTAL 
ANC-S FS SWITCH 
SFOS. MFSWITCN 
CONN. R.A.HCAI»I SO FM 
CONN l(C.O.NMMR SPIN 


~ (llA-AONtX NUT 
• {t)4>40ROOLTmHMO. 

- (t>SMN4.liO-CSO-OIIFLTt1 
-<■ (l)SMN4 .ISO-tOO-OlO CRT. I 

■OOOONIAN CPU 00. 



7-8 













.01 MF XI6 


























DESIGNATION LIST 


DESIGNATION DESCRIPTION DESIGNATION DESCRIPTION 


C 1 

470 MF ELEC. 

C 4 

.022 MF POLY. 

C 5,C6 

.0047 MF 

C7 

.001 MF lOOV K>% POLY 

C6,C9 

.001 MF 90V 10% CER. 

CI0-C49 

.1 MF CER. 

C46 

220 PF MICA 

C47 

.001 MF 90V 10% CER. 

C48 

100 PF. CER. 

R 1 

220 OHM l/4w 5% CRBN. 

R 2 

470 

R 3 

220 

R4 

470 " 

R5 

IK ....«» 

Re 

220 " 

R7 

470 

Re 

IK « M M M 

Rll 

lOK »•«•«« 

RI2 

22K - « - - 

RI3 

47 K 

RI4.RI5 

100 K 

Rie 

22K " 

R<7 

33K 

Rie 

47K 

RI9 

IK - - M .. 

R20 

100 " •' 

R2I-R3I 

IK M - 

R32 

350 

RIIII-RM4 

2.2 K OHM 9 PIN SIP. 

RMS. RMe 

IK 

RM7 

470 

RMS^RMIO 

IK « M « 

RMII 

IK " 5 PIN 

QL02 

2N339IA 

1C IB 

74LS299 

" 1C 

74L$ I3B 

" ID 

74LS377 

** lE.IH 

PHAN. RAM 2KKB 

" IJ, IK 

74LS374 

” IM 

oexx CUSTOM 1C 

"llll 

eoxx 

•IR 

07XX 

2B 

RAM KIT B OPTION 1 

“ 2C 

74LSie3 

" 2D 

PROM BS-S 

" 2E 

7489 

** 2r.2H 

74LS245 

** 2J.2K,2L.2M 

74LSSeS 

** 2N 

74LS244 

.. 2p 

74LS257 

" 2R 

PROM BS>4 

Rif" 3A,3B 

RAM KITS OPTION 2 

" 3C.3D,3E,3F 

74LSie3 

•* 3H 

74LS2B3 

" SJ 

74LS20 

" 3K 

74L82e3 

" 3L.3M 

74LSBe 

" IN 

74L820 

" SP 

74LS9e 

" 3R 

74L8I38 

4A 

74 LSI 74 

" 4B 

74LS3e5 

" 4C 

74LS273 

R" 40,4E,4F,4H 

RAM KIT A OPTION 2 

R" 4J 

l« H M N 1 

** 4K 

03XX CUSTOM 1C 

" 4L 

74LS377 

“ 4M 

PROM BS-9 

" 4N 

03XX CUSTOM 1C 

•• 4P 

74LS36e 

*• 9A 

PHAN.ML BS-S 

" 5B 

05XX CUSTOM 1C 

" BD 

EPROM BS-P 

*• BE 

BS-N 


1C 5F,5H 

74LSI74 

" 5K 

NOT USED 

• 9L 

EPROM BS-L 

" 9M 

" BS-K 

" 5N 

" BS-J 

" 5R 

B2XX CUSTOM 1C 

" ee 

PROM BS-B 

'* ec,eD 

74LSI94 

" BE 

74LS86 

" BF.BH 

74LSI57 

" BJ 

74LSBB 

" BK 

74LSI79 

*• BL 

74LS08 

•• 7C 

74LSI97 

" 7D 

74LSI74 

" 7E 

74LS00 

'* 7F 

74LS08 

" 7H 

PROM BS-7 

" 7J 

74LSI75 

ICS IE 

24 PIN SOCKET 

" IH 

<• II II 

" IM 

28 PIN " 

" IN 

II II II 

•* IR 

H II II 

" 20 

IB PIN " 

" 2R 

•1 II II 

" 4K 

18 PIN 

" 4M 

IB PIN " 

" 4N 

IB PIN 

" 5A 

20 PIN *' 

'* SB 

24 PIN " 

« 5D 

II II II 

" BE 

II II II 

" 9L 

II II M 

" 5M 

II II It 

“ 5N 

II 11 II 

" 5R 

42 PIN " 

" 6B 

IB PIN II 

" 7H 


PCMHI-PCMH4 

OUALLOCKINO SPACERS 

Jl 

60 PIN RT. ANGLE 

J2 

B PIN MNL CONN. 

CABLE ASSY 

AS BELOW 

PI , P2 

PLUG -SOCKET CONNECTOR 50 -PIN 

CABLE 

RIBBON CABLE- .S3FT 60-C0NNECTC 
28 OA. STRND. RNDi CONDUCTOR 

A0B0-9I4I3-B550 

BOSCONIAN P.C.B. 
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DESCRIPTION 


74L8I74 
NOT USED 
EPROM BS-L 
" BS-K 
BS-J 

92XX CUSTOM 1C 

PROM BS-6 

74LSI94 

74LSa6 

74LSI57 

74LSe6 

74LSI76 

74L808 

74LSI57 

74LSI74 

74LS00 

74LS08 

PROM BS-7 

74LSI75 

24 PIN SOCKET 

II It II 

28 PIN " 


18 PIN 

tl II 

18 PIN 
16 PIN 
18 PIN 
20 PIN 
24 PIN 

II M 


42 PIN " 
16 PIN 

l« M M 


DUALLOCKtNO SPACERS 

50 PIN RT. ANGLE 
6 PIN MNL CONN. 

AS BELOW 

PLUG -SOCKET CONNECTOR 50 -PIN 
RIBBON CABLE- .S3FT 50- CONNECTOR 
28 OA. STRND. RNO CONDUCTOR 


BOSCONIAN P.C.B. 



POLLOWING OPTIONS BUT NOT BOTHt 
OPTION l-(l) 2148 L0C.4J 
OR 

OPTIONS *(4)2147 LOC. 40»4C,4F,4H 

N# note: ram KITB will utilize EITHER OF THE 
FOLLOWING OPTIONS BUT NOT BOTH» 
OPTIONI*(l) 2148 LOC. 28 
OR 

OPTIONS* (2) HM88II LOC.SA.SB 






CROSS RE 



DESCRIPTION QUAN. DESIGNATION 

lOO PF CER I C48 

220 PF MICA. ^ I C46 

.001 MF lOOV IO%.POLY. I C7 

.001 MF 50V 10% CER. < 3 C8,C9,C47 


.0047 MF POLY. 

2 

CS,C6 

.022 MF ” 

1 

C4 

.1 MF CER. 

38 

CI0-C46 

470 MF ELEC. 

1 

Cl 


100 

OHM 1/4 w 5% CRBN 

1 

R20 

220 


II H II 

3 

RI,R3,R6 

330 

II 

II tl II 

1 

R32 

470 


11 II II 

3 

R2,R4,R7 

1 K 

II 

II II II 

14 

R5,R8.RI9,R2I-R3I 

lOK 

II 

II II II 

1 

Rli 

22K 

M 

Iff II M 

2 

Ria.Rie 

S3K 

II 

II m II 

1 

RI7 

47K 


II II II 

2 

RI3,RI8 

lOOK 

II 

II II II 

2 

R14.RI5 

470 

OHM 

9 PIN SIP. 

1 

RM7 

IK 

II 

II ti 

5 

RM5, RM6,RMe-RMI0 

IK 

II 

SPIN " 

1 

RMII 

2.2K 

M 

9PIN “ 

4 

RMI-RW4 

2N3SBIA 


2 

01.02 

03XX 

CUSTOM 1C 

2 

1C 4K.4N 

05XX 



1 

" 5B 

06XX 

II 

” 

1 

” IM 

07XX 

II 

H 

1 

” IR 

BOXX 

II 

It 

1 

” IN 

52XX 


II 

1 

" 5R 


74L800 

74LS08 

74LS20 

74LS86 

7489 

74L8I38 

74L8I57 

74LSI63 

74LSI74 

74LSI75 

.<»LSI94 

74LS244 

74LS245 

74LS257 

74LS259 

74LS273 

74LS2e3 

74LS365 

74LS368 

74LS374 

74LS377 


1 

2 
2 
5 

1 

2 

3 

5 

4 
2 
2 

1 

2 

I 

! 

6 

1 

2 
2 


1C 76 
” 6L,7F 
" 3J.3N 

“ 3L,3M,3P,6E.6J 
.. 2E 
“ IC.3R 
" 6F,6H,7C 
” 2C,3C,30.3E,SF 
*' 4A,5F,5H.7D 
'* 6K,7J 
*' 6C.6D 
” 2N 
" 2F,2H 
*• 2P 
'* IB 
'* 4C 

" 2J.2K.2L,2M.3H,3K 
'* 48 
" 4P 
" IJ.IK 
" ID,4L 


PROM BS-3 
“ BS-4 
“ BS-5 
" BS-6 
" BS-7 
PHAN. PAL BS-8 
EPROM BS-J 
•* BS-K 
•* BS-L 
** BS-N 
" BS- P 




PHAN RAM 2K X6 


2 


1C 20 
" 2R 

" 4M 
" 6B 
■* 7H 
5A 
" 5N 
" 5M 
" 5L 
*' 5E 
'* 50 
lE.IH 


ER OF THE 



^ROSS REFERENCE LIST 


noN 

47 

5 

B 

7 

t9.R2l-R3l 


LRMS-RMIO 

14 


sR.ee.ej 

c 

SD.SE.SF 

tt.7D 


:L»2M.3H,3K 


PART NO. DESCRIPTION QUAN. ^ DESIGNATION PART NO. 


0550-00800-0900 

0550 - 00800 - 2000 

PHAN RAM A OPTIONS 

N RAM KIT A OPTIONS 1 

1 

1 

IC4J 

0550-00803-6000 

0550-00503-6200 

0550-00500-2100 

M " 2 

4 

" 40,4E,4F,4H 

0550-00803-6300 

0550 - 00800-2400 

0550 - 00 800-22C0 

PHAN. RAM 6 OPTIONS 

RAM KIT 5 OPTIONS 1 

1 

1 

1C 25 

0550-00503-6100 

0550-00803-6400 

0580 - 00500-2300 

NX " " " 2 

2 

" 3A,38 

0550-00503-6500 

0550- 00800-2500 

0508- 00800- 1500 

16 PIN SOCKET 

5 

ICS-2D,2R/BM,66t7H 

0508-00504-0700 


18 PIN 

2 

” 4K ,4N 

0505-00804-06 00 

0062- 1 1053 -1 XXX 

20PIN ** 

1 

*• 5A 

,0550 -00504 ’2300 

0062-13353 -1 XXX 

24 PIN 

8 

" IE.m*5B,50.5E.5L 

0508-00804-0500 

0062- 14453 -1 XXX 

0062- 15653 -1 XXX 

28 PIN 

3 

" 5M.5N 

" IMJN^IR 

0508-00804-0400 

0062- 17953 -IXXX 

42 PIN 

1 

5R 

0506-00 804-1900 

0062- 22753 -IXXX 

0062- 24353 -IXXX 

6 PIN MNL CONN. 

1 

J2 

0017- 00021-0424 

0062- 25153- IXXX 

50 PIN RT AN8LE CONN. 

1 

Jl 

0505-00804-0800 

0062- 25983- IXXX 

0062 -27553- IXXX 

DUAL LOCKING SPACERS 

4 

PCMHI-PCMM4 

0017-00042-0253 

0550 - 00804 - 2400 
0550-00804-2100 

CA8LE ASSY. 

50- PIN PLUG- SOCKET CONNECTOR 

1 

2 

PI,P2 

0508-00804-2200 

0508-00804-0900 

0550-00804 - 2000 

RI680N CA6LE- .33FT 

1 

CA6LE 

0017-00033-0346 

0550-00504 -2200 

0560-00802- 0400 

50-CONDUCTOR 28 9A. 

STRND AND CONDUCTOR 

80SC0NIAN P.C.5 

1 


A050-9I4I3-B550 


0066-0I0CX <XAPX 
0066>004CX-XAPX 
0066- 009CX-XAPX 
0066-006CX-XAPX 
0066- 0I2CX -XAPX 
0066- 0I3CX - XAPX 


0550-00603-3400 
0550-00803-35 00 
0550-00803-3600 
0550-00803-3700 
0550-00803-3300 
0550-00803- 3800 
0550-00803- 3900 
0550-00803- 710 0 
0550 - 00803 - 4000 
0550 - 00 803 - 7000 
0550-00603- 6900 
0550 - 00803 - 6800 
0550 - 00803-4100 
0550-00603-4200 
0550-00803- 4300 
0550-00603-4400 
0550-0 0 803 - 4500 
0550-00803 -4600 
0550-00803 - 4700 
0550-00603 - 6700 
0530-00803 - 4800 

0550 -00803 - 5500 
0550-00803- 5600 
0550-00803- 5700 
0550-00803-5800 
0550-00503-5900 
0550-00803-6600 
0550-00803-4900 
0550-00603-5000 
0550-00803-5100 
0550-00503- 5200 
0550-00803- 5300 
0550-00803- 5400 


RE VI3I Of 


PROJECT eng; J.SEZERSZEN | 

USED ON BOSCONIAN 

MIDWAY MF 

FRANKLIN PK IL 

DO NOT SCALE OWG 

► 0*1 t Ht * 1 

FULL 

-O PEOO 

DIM TOLER ANCE«^ 

unless SPI C I F fj 

..nt b IM * ♦ <10? OQO 


M A T 1, 

BOSCONIAN VIDEO 
A084-9I4I3-B550 
ASS‘YDRWNG. 

M05 1 -0055( 


- fl2/9/82 
























































DESIBNAWN 

oescaiPTjQN 

Cl 

JNF AXCER 

C2<s 

47 PF AXCER 

C<p, C7 

470PF AXCER 

C8-CI3 

100 PF AXCER 

CI4-C36 

01 NF AXCER 

LI-L4 

CHCXE lOJUH W. W. MILLER 

L5'L6 

CHOKE ICJJHW.W. 

L9-U2 

CHOKE ENCAP IOJJH 

Jl 

P. C. EDGE CONN 

J2.J3 

3 PIN HEADER 

J4.JS 

6 PIN header 

Jl M.H. 

2 EDGE CONN. KEY 


(2)6-32 *10 slot PAN SCREW 

(2) iVSH 6 l45-.2S0-.032 
(!) BRKT.- CONN. FIN. 


J5 



J4 


OESCRIPTIQN 

QUANTITY 

designation 

PHANTOM NUMBER 

47 PF 50V AXCER 

4 

CQi-CS 

0SS0-00800-0S00 

lOOPF 50V AXCER 

6 

C8-CI3- 

0550-00800-0100 

470PF SON AX CER 

2 

C6/C7 

0550-00600-0200 

,01 UFSOV AXCER 

23 

CI4-C36 

0550-00800-0300 

.IMF SOV AXCER 

1 

Cl 

0550-00800-0400 

IOJJH W.W, RF 
CHOKE MILLER 

4 

LI-L4 

0067-02IXX-XXAX 

IOJJHW.W. RF 
CHOKE 

4 

ls-lS 

0550-00804-0100 

lOJJHENCAP 

RF CHOKE 

4 

L9-LI2 

0550-00804-0200 

PC EDGE CONN 

1 

J 1 

0017-00021-041% 


7-12 


PLEASE DESTROY ALL PRINTS DATED 
PRIOR TO 1-4-82 





key I BETWEEN contacts 

KEr2 BETWEEN CONTACTS 


% 

J5 


JLM.H. 


~TIT~ 








r\ 

Pi 

p 

p 

P 

■i 

■i 

N 

90 


M 

•o 

tM 

Z 

1 

1 



o 

O 

O 

o 



u 


w 

W 

w 

vj 

9 

1 











Pi 


n 


1 

1 

1? 




Ki 


1 

1 


O 

Cj 

o 


H 

1 

1 



J4 


]2Z 


OESCRIPTIQN QU 
3 PIN header 
AMP 350429-1 

6 PIN HEADER 
AMP 350431-1 

PCED6EC0N key 
6-32*10 SLOT 
PAN SCREW 

WSH6 

l4S-.250~.032 

BRKT- 

CONN,FIN 


PROJECT ENGINEER L 

. CEKKER 

DIM. TOLEIUMCCt 

lliai OTMiSDUUlCF QPPr* 

FIRST 

USED ON 

CONCENTRICITY T.I.R. . . 002 

CBA^TIOlUAi ^ l/AA 

DRN 

CKS 

DATE 

1-4-82 

1 IwnAL X • i/vA 

DECIMAL ± 005 

HOLE DIA ^ 002- 000 

MECH CHK 

MAIL 

ANGLE ±1/2* 

DO NOT SCALE DWG 


FINISH 














r 

contacts 5,E AND6,F 
’TWEEN contacts 3XAND4,D 



SCRtPTlON 

QUANT ny 

DESIGNATiON 

PHANTOAi NUMBCf 

^INHEADEfK 

4P 350429-1 

2 

J2-J3 

Od 7-00021-0443 

^N HEADER 
ip 35043M 

2 

J4-J5 

0017-0021-0424 

ED6EC0N KEY 

2 

JUAH 

0017-00021-0396 

^MiO SLOT 

N SCREW 

2 

JIUH 

0017-00101-0574 

)H6 

^-.250-. 032 

2 

JIMH 

00(7-00104-0002 

\KT- 

NN,FIN 

/ 

JIMH 

0666-00{iB-0OXF 







TO CABLE 


• lOJJH W.W L3 


TO P. C. BOAR D 



ID Co 



2 



<Z\^ 



CIS lOOPP 



